作 



基本操作/共通 


各部の名称とはた5さ .A-2 

ノてネ J レ部巳 LOSE 状 Ml.A-2 

パネル部 OPEN 状態 .A-2 

基本操作 .A-4 

各ソースを選おする .A-4 

映像の表示について .A-6 

ディスクを乂れる/取り出ず .A- 巨 

SD カードを入れる/取り出す .A-7 

min 旧- CASA- ドを入れる/取り出す .A-8 

オーディオを OFF する .A-9 

設定の保持について .A-9 

ページのスク□ールについて .A-10 

AV SOURCE 画面のソースボタンについて… A-1 0 

パネル部のボタンで選曲ずる .A-1 1 

早戻し/早送0をする .A-1 吕 

U ピート/ランダム/スキャン/ 

シャッフル再生 .A-13 

音量を調藝ずる .A-17 


音黃はそのままで、ナビゲーシヨン画面を 


音黃はそのままで、画面を消ず .A-19 

動作モード(音楽/画嫁/動画)を切り替える… A-20 

画像フアイルを表示ずる .A-21 

スライドシヨーを表示する .A-2 1 

画儘を回転する .A-22 

I」ストより画像を選択する .A-22 

動画フアイルを再をずる .A- 吕3 

再生を一時停止する .A-23 

I」ストよ〇動画を選択する .A-24 

映像の調整のしかた .A-2 已 

画質調整を初期値に戻す .A-27 

フエード-バランスの調整をずる .A-28 

イコライザー(音質)の設定をずる .A-30 

イコライヴーの値を初期値に戻す .A-32 

サラウンドの設定をずる .A-33 

車速連動音量を設定ずる .A-3 色 

































各部の名荷;とはた 5 を 


こパネル部 CLOSE が態） 


HM 已 12D-A 


HM 已 12D-W 



こパネル部 OPEN が態） 


HM 已 12D-A 
HM512D-W 



※パネル日 PEN 状態のイラストは HM 已 12 D - A を例に記載しています。 HM 己1 2 D -- W は横幅び長くなります。 

































































さ部のを抑とはたらを 


A-3 


®\± 1ボタン ( OPEN ) 

•パネルをオーフンさせて、ディスクや SD カード 
/min 旧- CAS 力ードを出し入れするとさに使用し 
ます。 

-ディスク E^A- 巨 
- SD 力ードお A-7 
- min 旧- CAS 力ード匹^ A-8 
• 長押しずると自動でディスクび押し出されます。 

⑤ [ g ボタン(電話） 

A ンズフリー MENU 画面を表おします。 

原 M ぶ 1-3 


®[Ay I ボタン 

AV SOURCE 画面を表示します。お A-10 
ぷナビゲーシヨン画面/オーディオ画面から他の 
オーディオ画面を表示させる（ソースの切り替えを 
する）ときに使用します。 


通 レニユ ー1 ボタン 

• MENU 画面を表示します。 

• 長巧しすると画面調整画面または画質調整画面び 
表示されます。 l：^A-2 已 

• DVD ソースの場含、巧すたびに 

I■►操作ボタン有- ► MENU 画面一！ 

I-操作ボタン無 ◄ -1 

を繰り返します。 

愈 I 現在地 I ボタン 

ナビゲーシヨン画面を表示します。 

原" A-18、M-32 


感 I \44 W I ボタン/ | W ]「 W 1 ボタン 

• 巧さな巧/ファイル/チャプター/放送局を選びます。 
- CD/MP3/WMA/SD/USB/ 

WALKM 冉 N®/iPod/MUS に STOCKER/ 
冉 V STOCKER/Bluetooth Audio A- 1 1 

- Radi。 原 D-4 
- TV 函^ K-] 巨 
- DVD 醉 J-7 

• 長押しずると早戻し/早送り/自動選局を巧ないます。 
- CD/DVD/MP3/WMA/SD/US 目/ 
WALKMAN®/ iPod / MUSIC STOCKER/ 

冉 V STOCKER/Bluetooth 冉 udioC^ A-] 2 
- Radi 。 原 D-4 
- TV 函 ^K-] 巨 

• 一時停止中にコマ戻し/コマ送り/ス□一戻し/ 
ス□一送りを行ないます。 

- DVD 醉」 -8 


⑦ [- 音量+1 ボタン/ 悟量 1 ツマミ 

オーディオの音量を調整します。 [^A-17 
) Vンズフ U —時の音量ち調整でさます。 


® ボタン/ 「PUSH AV off "! ボタン 

• AV 電源を ON/OFF するときに使用します。 

屈" A-9 

• 2 秒政上長押しで画面を消します。 [^A-19 

感®ボタン(オプション） 

別冊の日産才 U ジナルナビゲーション簡細版) H-2 

⑩リモコン受光部 

別売の U モコンを使巧して DVD の操作などをするこ 
とがでさます。 

別売の U モコン 

別冊の日産才 U ジナルナビゲーション(詳細版) 1-52 

⑩ AUX 端モ* 

市販のポータブルオーディオ機器を接続しまず。 [S= L-3 
⑩ディスク}串入口 C^A-6 
⑩ SD 力ード巧入口西 =A-7 

颇 min 旧- CAS 力ード巧入口 

テレビを視聰する場合は min 旧- CAS 力ードを挿入し 
ます。 C^A- 扫 


「也アドバイス 


►画面に表示されるタッチパネル部のボタンはそれぞれを参照ください。 

- CD/MP3/WM 冉 [^C-2 - MUSIC STOCKER H-2 - Radio [W D -2 

- SD/AV STOCKER 厮 E-2 - USB/WALKMAN® 厮 F-2 - iPod 醉 G-2 
■別 ue わがわ Audio 职 1-1 日 ■ DVD 熙 J-2 - TV K-4 ■ VTR/ 冉 UX な政 L-2 

> 車両にステア U ングスイッチび装着されている場合は、ステア IJ ングスイッチで本機の AV 機能を操作すること 
びでをます。「ステア U ングスイッチについて」N-12 


jg 操巧 


☆印… HM 己 12D-W 

























A-4 


基本操作 


(例) 



本書では、 

タッチパネル部のボタンは 


j ポタン 


をタッチ"、 


パネル部のボタンは"[ボタン I を押ず"と記載していまず。 


※本書のマークについて 

と）アドパイス …本機を使ううえで知っておいていただきたいこと、 
巧っておくと本機を上手に使ラことびでを便利です。 

& . 画面上でタッチノ くネル操作を表しまず。 

. 操作手順び次のステップでわかれるときの案内をし 

ます。 

: . 操作上で操作を行なった結果を説明します。 

■パみレ部の詳細は函^ A-2 を参照ください。 


• ナビゲーシヨン画面とはナビゲーシヨンモード時を示します。 

• オーディオ画面とは CD / DVD / MP 3/ WMA / Raciio / SD / US 巨/ WALKMAN®/iPcid 
/ TV/MUSIC ST 日 CKER/AV STOCKER / e / L / etoo ^ Audio / VTR / AUX * 日寺を示します。 
《 iPod ビデオと記載している場合は映像データを表します。 

☆印… HM 日 12D-W 


こ各ソースを選択する) 


r ずでに液晶ディスプレイび表示:!犬態になってし巧場合は、 A - 日手順且へ進んでください。 


b 車のキースイッチを 「 ACC 」 または rON 」 に入れる。 

:起動初期画面を表示した後、前回電源を切る前に表示していたソースの画面にな0ます。 
※利用開始曰登録画面び表示された場合は、登録操作を行なってください。 

陛=日産才 U ジナルナビゲーシヨン(詳細版) A -20 

※ディスプレイの角度を変える場合は別冊の防日産才 U ジナルナビゲーシヨン(詳細版) B -4 
を参照してください。 


起動初期画面 




CA 注意） rAccj (エンジンを停止したまま）で長時間使用しないでください。 
車のバッテ U —びあびる恐れびあります。 
















































昼本操作 


A-5 


日 店のを巧ず。 


AV SOURCE 画面または前回最後に選択していたソース画面 ( OFF 含む）び表示されま 
す。前回のソース画面か5他のソースに変えたい場合はち5—度 「 AV ] を巧して AV I 
SOURCE 画面を表おさせてください。 


ディスク/ SD カード未挿入またはが部接続機器未接続の場合は 
挿入または接続してください。 

蚊 A - 巨、 L -3 

「也アドバイス- 


I ♦"]( オプション）に AV ソース選択を設定している場をは、このボタンを押して AV SOURCE 画面を表 
示させることびでさます。 

別冊の曰産才 U ジナルナビゲーション(詳細版) H-2 


回 


CD/DVD 


SD H USB/WALKMAN 恩 


MUSIC STOCKER H AV STOCKER 


Bluetooth Audio 


操作したいソース （I 

m 肺 ■ / iPl , 

TOE ! * / rai = BfAI>!l も） をタッチずる。 

★印… HM 已 12D-A ☆印… HM 己 12D-W 
:選択したそれぞれのソース画面び表示されます。 

※ご希望の操作を行なってください。应=]ページ 

AV SOURCE 画面(下記)に表示されるソースボタン(备機能)は型式によって異なりまず。 
また、各ボタンの詳細は 匹" A- 10を参照ください。 


[AV SOURCE 画面 I 

HM 已] 2D-A 


AV SOURCE 


HM512D-W 


AV SOURCE 




操作したいソース画面び表示された場合 


①: 1ページに記載の項目をご覧いただき、ご希望の操作を行なってくだ 
さい。 

※音楽ち生をしていた場合は前回の続さからち生を始めまず。 


88操作 






































A - 目 


昼本操作 


映像の表巧について 


巧を上の配慮から車を完全に停止した場合のみ映像を 
ご覧になることがでさまず。（走巧中は音青のみになり 
まず。） 


DVD ソース画面(走行中）（例） 


0ま行やは R 0 ま位ん 


※映儘を表おするソースは DVD / TV / VTR / iPod ビデオおよび 
SD / US 巨/ W 冉 LKM 冉 N®/AV STOCKER の動画 ファ イ J レと 
なじます。 （ SD / USB / WALKMAN@/AV STOCKER の画儘 
ファイルも走行中は表示されません。） 

※別売の後席専用モニターを接続している場を、走行中でを映儘をご覧いただけます。 


( ディスクを入れる/取り出す） 

凸 の (OPEN) を巧ず。 

: TILT / EJECT 画面び表示されます。 


且 


ディスクを入れる/取り出ず。 

■ ディスクを入れる場合 

① Ea § Bi をタッチずる。 

:ディスプレイび開をます。 

霞ディスク挿入□にディスクを挿入ずる。 

:自動でディスプレイび閉じ、再生を始めます。 

※未録音の音楽 CD を挿入した場合は録音を 
開始します。匹" C -4 


TILT/EJECT 画面 
入れる 



•取0出す 


ディスクを取り出ず場合 


①因已 gasi をタッチずる。 

:ディスプレイび開さ、ディスクびディスク挿入□よ0自動で押し出されます。 
※ディスプレイを閉じる場合は、 m ( OPEN ) を押してください。 

「也アドバイス- 


• CD を取り出して再度再をを始めると、ディスクの最初の曲の初めから再生び始まります。 

• DVD ディスクを取り出して再度再生を始めると U ジューム再生(続さから再生)を行ないます。 

•再生中にきのキースイッチを ACC 「 OFF 」 にした場含は、次に冉 CC を「日 N 」 にすると、前に再生していた続を 
から再生を始めます。 

■ TILT / EJE 巳 T 両面で み• をタッチして巧し出ホれ/:-ディスクをそのままにしておく户、ディスク保 
護のため約1曰砂後に自動的にディスクを本機に引さ込み、再生び開始されます。 

•ディスクを取り出すとき、の （ OPEN ) を長押しすると、をタッチすることなく自動でディス 
クび押し出されます。 

■ディスプレイび開いた状態のとさ、車のキースイッチを rOFF 」 にした場をは、自動的にディスフレイ部び閉じ 
ます。ディスクや SD カードび完全に挿入されていない犬態で挿入□より出ているとさは、自動的に開じません。 





























昼本操作 


A-7 


し SD 力ードを入れる/取日出す） 

n 因(日 PEN ) を巧ず。 

: TILT/EJECT 画面び表示されまず。 


且 


因田21をタツチずる。 

ディスプレイび開さます。 


回 


SD カードを入れる/取り出ず。 

■ SD カードを入れる場合 
① SD カード挿入口に SD カードを差し込む。 

:自動でディスプレイび閉じます。 

《 SD ソースを選択している場をは再生を始めます。 


SD カードを取り出ず場合 


① SD カードを1回巧して取り出ず。 

※ディスプレイを閉じる場合は、 m(OPEN) を押してください。 

「也アドバイス- 


► SD カードを取り出して再度同じ SD カードを挿入し再生を始めると、前に再生していた続さから再をを始めます。 

ぷ50カード認識中に取り出した場をは、最初の巧の初めから再生する場をびあります。 

>再生中に SD カードを取り出すとデータびこわれたり、 SD カードび破損する恐れびあります。必ず SD ソース 
を終了 ( AV 電源を OFF ) して取り出してください。 

►ディスプレイび開いた状態のとさ、車のキースイッチを rOFF 」 にした場をは、自動的にディスフレイ部び閉じ 
ます。ディスクや SD カードび完全に挿入されていない;!犬11で挿入□よ0出ているとさは、自動的に閉じません。 




















A - 日 


昼本操作 


〔 miniB - CAS 力ードを入れる/取0出す^ 


G 么ミち意 J 

•本機には、 ID (識別)番号の異なる min 旧 - C 冉 S (ビーキャス）力ードが付属されています。地上デジタルテレビ放 
送を視聴するときは、 min 旧-巳 AS カードを本機に挿入してご使用くださし、 min 旧 - C 冉 S カードを挿入しないと 
地上デジタルテレビ放送び視聴できません。 

• min 旧- CAS 力ードのに(集積回路)部に触れたり、ミちしたり、力ードに衝撃を加えたり、折り曲げたりすると使 
用でさなくなることびありますので、大切に取り振ってください。 

匹^ 「 min 旧- CAS 力ードについて」 K - 已2 


n r csD 力-ドを入れる/取り出す) 」 A -7 手順 n 、 巨！ に従って操作ずる。 

且 力ードを入れる/取り出ず。 

《 min 旧- CAS カードを出し入れずるときは付属の「落下防止シート」を使用してください。 


■ miniB - CAS 力ードを入れる場合 

① min 旧- CASA - ド挿入□に 
min 旧- CASA - ドを挿入ずる。 


※★の付いた面を上にし、 t (矢印イラスト）の 
方向に奥まで挿入してくださし、。 

⑨□ツクスイツチをち側へ"カチツ"と 
音びずるまでスライドさせる。 

: min 旧- CAS 力ードび□ツクされまず。 

■ min 旧- CAS 力ードを取り出ず場合 


mini B-CAS 



①□ックスイッチをち側へ"カチッ"と音び 
ずるまでスライドさせる。 

(上図吹き出し参照） 

※□ック解除されます。 

③ min 旧- CAS 力ードを1回巧し、挿入□か 
S 少し出ている部分を持って引き巧く。 


地 


HDD CAB EHTERTAINUENT 



回 の ( OPEN ) を巧ず。 

:ディスプレイび閉じます。 








































































昼本操作 


A-9 


Ca 注意） 

■ min 旧- CAS カードには、に(集積回路)び組み込まれているため、画面にメッセージび表示されたとさし：!がは抜 
さ差ししないでください。視聴でさなくなる攝合びあ D まず。 

• min 旧 - C 冉 S 力ード挿入 CKII ^ A - S ) には min 旧- CAS 力ード切外のものを挿入しないでください。故障や破損の原 
因とな0ます。 

■ □ック状態（□ックスイッチ左側状態)で min 旧 - C 冉 S 力ードを取り出そラとすると、□ックスイッチび壊れる原 
因となります。必ず□ックスイッチをち側へスライドさせてから min 旧- CAS カードを取り出してください。 

•裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入ち向を間違えると min 旧- CAS カードは機能しません。また、 
故障の原因となります。 

■ min 旧- CAS 力ードを掠き差ししたときは、3秒じ(上経ってから、 B - CAS テストを行なってください。 

匹^ 「 min 旧- CAS 力ードのテストをする」 K -40 


^才ーディオを OFF する) 

□ r (の/ |PUSH AV OFFI を巧ず。 

:画面に " OFF " と表示されオーディオの各ソースを終了します。 

わラー度押すと、 AV 電源を日 N します。 

※前回、音楽または DVD を再生していた場合は続きか日再生を始めます。 
(Bluetooth Audio ソースの場合はをタツチすると再生を始めます。 

HM512D-A HM 已 ] 2D-W 


[push AV OFF I ボタン 

「也ァ ドバイス- 

• 録音中の場合 r 、 CD ソースを終了してを(再生を止めてを)録音は継続されます。 

• Bluetooth Audio ソースの場含、日山が 00 化 Au 出〇対応機器や携帯電話の仕様によっては 、 AV OFF / 車のキー 
スイッチを OFF にしても、再生を継続するをのをあります。電池の消費などび気になる場をには、手動で再生 
を停止させるか、機器の電源を OFF にしてください。 


^設定の巧待について） 

R 巧3 のある画面では、 R 周 をタッチすると設定び保持されます。 

をタッチしなし巧をタッチまたは I メニュ ー1 / 雨^ 封甲すと設定は保持されません。 
※尼^のない画面では各設定のボタンを選択した時点で設定確定(設定保持)となります。 

(例：映像/オーディオ調整など） 



I (!)] ボタン 













































A-10 


昼本操作 


〔ぺー ジのス クロールに ついて) 

:欠ページびある場合、〇/〇タッチでページのスク□ール(戻し/送り）表示ずることびでさまず。 
画面によっては、指で画面をは5うように操作してち、ページをスク□ールすることびでさます。 
西=別冊の日産才 U ジナルナビゲーシヨン爲細版） r ぺージの戻し/をりについ口 B -1 巳 


AV SOURCE 画面のソースボタンについて 



選択可能ソースはイラスト 還が不可能ソースはイラスト 

および文字を表示 および文字び灰色表示 



《 SD 力ード未挿入/ US 日機器 ( USB フラッシュメモ IJ / ウォークマン面）未接続/己/ uefoo 化 
Audio 未登録の場合、それぞれのソースでメッセージび表示されまず。 

「也ァ ドバイス- 

■ SD ソースを使巧するには SD カードを本機に挿入しておく必要びあります。 

• USB / WALKMAN ® ソースを使用するには、 US 日機器 ( US 巨フラッシュ;><モ11/ウォークマン®)を本機から 
出ている USB 接続ケーブルに接続しておく必要びあります。 

& iPod 接続時は US 目機器使巧不可となります。 

• iPod ソースを使用するには本機から出ている USB 接続ケープルと iPod 用接続ケーブルに iPod を接続してお 
く必要びあります。应 " G -17 

& US 日機器接続時は iPod 使用不可となります。 

• MUSIC ST 日 CKER ソースを使用するにはあらかじめ CD を本機に録音しておく必要びあります。 B -5 

• AV STOCKER ソースを使用するには SD カード/ US 巨機器内のデータを本徽こ転送しておく必要びあります。 
お B -14 

♦扫山百ね 0 か Audio ソースを使用するには百/ ueto 日か対応機器を初期登録しておく必要びありまず。 

醉 1-2 

























パネル部のボタンで選曲ずる 




操作パネル上のボタンを押して1巧ずつトラックを戻したり進めたりずることびできまず。 

□ [w *1 1 / 网 (トラック*)を巧ず。 

:前のトラックに戻る、または次のトラックに進みます。 

HM512D-A HM512D-W 




■面 i のトラックに戻る場合 


I ◄◄を吕回巧ず。 

《1回巧した場合は再生中の巧 （ トラック）の初めに戻ります。 CD / MP 3/ WMA のとき、 
トラック再生開始吕秒じ I 内に巧した場合は、前のトラックの初めに戻 D まず。 

■みの トラックに進む場合 


► W を巧ず。 

「也ァ ドバィス- 

•画面をタッチして各ソースのトラック U ストより選択することちできます。 

- CD / MP 3 /WMA 匹^ C - 巳 
- SD/AV STOCKER 醉 E -6 

- USB / WALKMAN ® US 目.. . F - 巨/ウォークマン®.. . F -8 
- iPod 函^ G - 4 
- MUSIC STOCKER 厮 H -4 
- Bluetooth Audio 函^ 1-13 

•音楽 CD 録宣 ( REC ) 中トラックを戻ず/進めることは操作でさません。 

• 本印… Radio / TV ソースでは選局、 DVD ソースではスキッフと呼び名を変えています。 

- Radi 日匹^ D -4 
- TV 匹^ K -] 巨 
- DVD 蚊」-7 

• Bluetooth Audio ソースのとを、 Bluetooth 冉 udio 対応機器の仕様によっては操作したときの動作び異なる場 
合や、操作でさない場をびあります。 





































早房し/早送 0 をずる 


凸 [W w (トラック/スキップ)を1.日秒巧ず。 

:早戻し/早送0をします。 

《 DVD ソースの 場合、通常の目倍の速さでの早戻し/早送りをします。 
※それぞれのボタンから手を離したところで通常再生を始めまず。 


HM512D-A 



HM512D-W 



■ I 早戻しで戻る場合 
M ◄を巧し続ける。 


■ I 早送0で進む場合 
► W を巧し続ける。 


「也ァ ドバイス- 

•音楽 CD 録音 ( REC ) 中の早戻し/早送りはでさません。 

• Bluetooth Audio ソースのとき、 Bluetooth 冉 udio 機器の仕様によっては操作したときの動作び異なる場をや、 
操作できない場合びあります。また、早房し/早送り中に再生時間表示が変化しない、正しい時間を表示しない 
場をびありまず。早戻し/早送りをすばやく解除すると、機器によっては早戻し/早送りび觸除されない場をび 
ありまず。（その場をは MM 谓生 )/ MM (一時停止)をタッチして解除して下さい。） 

• Radio/TV ソースのときに押し続けると自動選局を開始します。 

- Radio 屈" D -4 
- TV 醉 K -] 巨 


再を状態表示 
► :通萬再生 
►► :早送0 
◄◄ :早戻し 


音楽再生の場合(例） 






































化-卜/ランダム/スキャン/シャッフル再生 
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再生モード（リピート/ランダム/スキャン/シャッフル)を選択ずることびできまず。 


再生モ—ド 


_ I をタッチずる。 

画面ち側に再生モード選択画面び表示されます。 


* 印…手順0で選択した再をモードび 
マーク表示されまず。 


CD ソース T 日 P 画面(例） 



再生したいモード （I 


リピート M ランダム H スキヤン 


I) を選択ずる。 


リピート(繰り返し)再生ずる場合 


①をタッチずる。 

:表示好び点口し、 U ピート再生されます。 
《 msaa ボタンをタッチするごとに 
下記のよラに用途び変わ0ます。 


CD / SD/US 巨/ WALKMAN ®/ iPod / 
MUSIC STOCKER/AV STOCKER / 
Bluetooth Audi 日*の場合 


今聞いているトラックのリピート再生 


(表示灯点灯/ T 日 P 画面のとさ 
闘トク表示有） 


通甫再生（リピート解除） 


再生モード選択画面 



選択中の再生モード 選択時点灯 

の状態を表示 


MP 3/ WMA の場合 


今聞いているトラックのリピート再生 


(表示阿点灯/ T 日 P 画面のとを 
圓マ-ク表示有） 


(表示灯消灯/マーク表示無） 

* 印 … AVRCP Version 1 .4 対応で U ピート再生可能 
な Bluetooth Audio 機器を接続している場合 
(機器によってはモードび正しく反映されない 
場をびあります。） 


(表示丹点口/ T 日 P 画面のとを 
マーク 表示有） 


通常再生（リピート解除） 

(表示灯消口/マーク表示無） 


今聞いているフォルダのリピート再生 


龍操夕 
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u ピート / ランダム/スキヤン/シャツフル再生 


ランダム(順序す同)ち生ずる場合 
の をタッチずる。 

:表示打び点好し、ランダム再生されます。 

をタッチするごとに下記の 
よラに用途び変わります。 


再生モード選択画面 



選択中の再生モード 選択時点な 

の状態を表示 


[ CD の場合) 

I デイスク内の曲をランダム再 

(表示灯点好/ T 日 P 画面のとさ 
マーク表术有） 


通常再生(ランダム解除） I 一 

(表示灯消灯/マーク表示無） 


MP 3/ WMA の場合 


選曲中フオルダ内の曲をランダム再生 

(表示丹点好/ TO P 画面のとを 
マーク表术有） 


通常再生(ランダム解除) 

(表示灯消口/マーク表示無） 


SD / USB / WALKMAN ®/ 

MUSIC STOCKER/AV STOCKER / 
Bluetooth Audi 日*の場合 


今聞いているリストの中か 5 ランダム再生 | > 

(表示灯点灯/ T 日 P 画面のとさ 
マーク表术有） 


r 通常再生(ラ ンダム解除）1 ^ 

(表示灯消灯/マーク表示無） 


* 印 … AVRCP Version 1.4 対応でランダム再生 
可能な掛 U が〇〇ホ Audio 機器を接続して 
いる場合(機器によってはモードび正しく 
反映されない攝合びありまず。） 


P むアドバイス- 

ランダム再生は、次に再生する巧を任意に決めるので、同じ巧び連続で再生されることびあります。 




















































u ピート / ランダム/スキヤン/シャッフル再生 


スキャン（イントロ)再生ずる場合 


①I 


スキヤン 


I をタッチずる。 


:表示丹び点好し、巧の初め（イント n ) を約 
1日抄再生し、次の巧へ移る動作を繰0返し 
ます。 

をタッチずるごとに下記のように 
用途び変わります。 


再生モード選択画面 



選択中の再生モード疆択時点灯 
の状態を表示 


CD / MP 3 /WMA の場合 


SD/US 目/ WALKMAN®/MUS に 
STOCKER/AV STOCKER の場を 


X イスク内①曲をスキャン再生 ^ 



(表示灯点灯/ T 日 P 画面のとさ 

今聞いているリストの中か6スキャン再生 


マーク 表示有） 


通常再生(スキャン解除） 


(表示灯点好/ TO P 画面のとを 
マーク表术有） 


(表示灯消灯/マーク表示無） 


通常再生(スキャン解除） 


(表示阿消打/マーク表示無） 


パ b ァドバイス- 

スキン解除すると再生中の巧で通萬再生を続けます。 


■ シャッフル (順序不同)再生ずる場合 《 iPod ソースのみ 


①をタッチずる。 

:表示好び点口し、シャッフル再生されます。 

をタッチずるごとに下記のよ 
ラに用途び変わります。 

今聞いているリストのホか5シャッフル再生 ♦ 

(表示口点灯/ T 日 P 画面のとさ 
削マーク表示有） 


今聞いているリストをアル/仏ごとにシャッフル再ち 

(表示な点灯/ TO P 画面のとさ 
圓トク表示有） 


通常ち生(シャッフル解除）一 


再生モード選択画面 



選択中の再生モード還お時点灯 
の状態を表示 


(表示の消灯/マーク表示無) 


















































u ピート / ランダム/スキヤン/シャツフル再生 



設定を終えるには、 


閉じる 


をタッチずる。 


:選択中ソースの T 日 P 画面に戻ります。 


「也ァ ドバィス- 

•録音 ( REC ) 中は操作できません。 

• マーク表示中はそれぞれのモード再生を繰り返します。 

• CD ソースで U ピート/ランダム/スキャン再生を設定している場合に録音 ( REC ) を行なうと設定は辭除されます。 

• MUSIC STOCKER ソースの選曲モード（[护 H -7) び S ユージックエスコートのとを、ランダム/スキャン再生 
はでさません。 

MUSIC STOCKER 

一 S ユージックエスコート選択時 



U ピート再生のみとなります。 















音量を調整ずる 


□ 


[- 音量+1 を巧ず/悟 g をまわず。 

:画面に現在の音の大きさ(日〜31 ) を示す音量表示び表示されます。 

音量表示は約2秒間表示されます。 

※押しつづけて/回しつづけて調整することちでをます。 


HM512D-A 


HM512D-W 




〇 



□ 

ii ~) 

卜音 ■ +J [む * J 


i — 音量+ I ボタン 
+側を押すと宣量を上げまず。 
(大きくなります。） 

一側を押すと宣量を下げます。 
〔ルさくなります。） 



ち(時計)回りに回すと音量を上げます。 
(大きくなります。） 

左肢時計)回りに回すと音量を下げます。 
〔ルさくなります。） 


SD ソース(例） 


® 0126" わ SI _ ■ 

EBI 


音重を术 


「&アドバイス 


► 音量は各ソースで個別に設定でさます。 

ぷ Radio ソースの場含は、 FM / AM どちらかで設定した大きさとなります。 

►面けフシヨン）に消音機能を設定している場合は、このボタンを押して音を消すことびできます。 
別冊の曰産才 U ジナルナビゲーシヨン(詳細版） r オフシヨンボタンの設定をする」 H -2 


Sn 巧を曲 


A- 7 


SS 操作 
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音きはそのままで、ナビゲ-シ 3 ン關棟巧する 


今のソースの音声を聞きなび5、地図を見たり、ナビゲーシヨンの操作をすることびできます。 


fh さソースの画面で、 I 現在地 I を巧ず。 

:音青はそのままで、画面びナビゲーシヨン画面に変わりまず。 



■ 聞いているソースの画面に戻ず場合 
①を巧ず。 



中 

を 



ち‘ 

イト MU. ‘ 

tnn«|i 、 (35P 


:今聞いているソースの画面に戻り、操作び巧能になります。 

ち度、ナビゲーシヨン画面を表示する場合は、[]^1^^1を巧してくださし、。 




1 SD のを巧 1 

1® 扣ぶ " Best け 四 m 田 10 1 


冷 

拍 8 モ-ド 


Best of besT 

两生卜 — 卜 ;’ 


V ソソ r* r 7 v ソ 

モ—ドの • 

一 Sound 

MB 


10:00 

'W'WfT^ 

— MittXE 巧 W 

Quick 


「也ァ ドバィス- 

音量調整や I W を使っての操作は、ナビゲーシヨン画面のままでをでをまず。 




































音青はそのままで、画面を消ず 


A-19 


画面を消して、音声のみ聞ぐことびでをまず。 

ffc [61 /[push av off I を2砂な上巧ず。 

:画面のバックライトび消えて、黒くなります。 


■ を度、画面を表示ずる場合 

①画面をタッチずる。 



:画面のバックライトび点灯し、画面び表示されます。 

※[^ /[fUSH AV 日 FF 」 を押しても画面を表示させることびでさます。 


靜操夕 
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動作モード(音楽/画像/動画)を切り替える 


SD / USB / WALKMAN® / AV STOCKER ソースのと寺、再生させたいファイル(音楽/画像/ 
動画)に切り曾えまず。 



モー ド切誓 


をタッチずる。 


:モード切誓画面び表示されます。 


※映像データを再生中の場合は、画面をタッチして 
操作ボタンを表示させて<ださい。 



「也ァドバィス- 

☆印手順0で選択したファイルの種類(動作モード)び表示されまず。 

-昌楽ファイル ••• IB 1 
-画像ファイル-- • 〇 
-動画ファイル--- 国 


且 


再生させたいファイルの種類 ( 


音楽ファイル 

H 

画像ファイル 


動画ファイル 


) を 


タツチずる。 


■ 


音楽ファイル 


をタッチした場合 


: MP 3/ WMA/AAC などの音楽ファイルを再 
生します。 

西 = SD ''' E - 吕 

函= USB / WALKMAN ®.. • F - 吕 
[®=AV STOCKER --- E-S 


■ 


画像ファイル 


をタッチした場合 


モード切替画面 



:写真などの JPEG 画像を表示します。 
[ S = SD "- E -4 

[ S = USB / WALKMAN ®.. • F -4 
[ S=AV STOCKER -•• E -4 


■ 


動画ファイル 


をタッチした場合 


: MPEG 4 ファイルの脚象を表示します。 
西 = SD ''' E - 已 

西 = USB / WALKMAN ®.. • F - 己 
[®=AV STOCKER '.' E - 己 
































画像ファイルを表巧する 
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SD / USB / WALKMAN® / AV STOCKER ソースのとさ、画像を本機に表示ずることびでをまず。 
画像は回転させたり、スライドショー表示ずることができまず。 

《 SD / US 目/ WALKMAN ® ソースの場合、 JPEG 画像の入った SD / US 目機器 ( US 目フラッシュメ 
モ U / ウオークマン風)を本機に挿入/接続しておく必要びあります 。 AV ST 日 CKER ソースの場合、 
JPEG 画像を SD / US 巨機器 ( US 巨フラッシュメモリ）か5本機へ転送しておく必要びあります。 
®" SDifA --- A -7/[^ USB 1 t §5^} gi !--- F -17 /[^AV ST 日 CKER に転送 •. . B -1 4 


n 职 a -2 日手順 n に従コて操作し、 

手順0のとき^をタッチずる。 


:操作ボタンと共に画像び表示されます。 

※すでに画像び表示されている場合は上記操作の必要はありません。 


回 


操作したい項目 （[ 

Baa ) をタッチずる。 

• スライドショー 

. \w r ドショーを表示す吝つ 」下記 

•回転…… \W r (画像を回きちするつ 」 A -22 
• U スト「し U ストより画像を選択ずる！! A -22 


S D ソース(画儘ファイル)の場合 
r 各部の名称とはたら引 E -4 



スライド シヨー を表示ずる 


フォルダ内に複数のファイルびある場含、 
タッチで1つ前/後ろの 
ファイルを表示させることびでさます。 


① 画面をタッチし、操作ボタンを表示させる。 


@11^をタッチずる。 



選巧しているフォルダ内の 
ファイル(画像)のスライド 
ショーび開始されまず。 


スライドショーの再生間隔を変更することびでさます。 

1 . た刊訓 n をタッチずる。 

己お好みの間隔 （ / iisip / ESE 3 / 1〇) 


をタッチする。 



:画像び表示され、選択した間隔 
でスライドショーを行ないます。 


スライドショーを止める場合 


① 画面をタッチし操作ボタンを表示させ、 
^をタッチずる。 


再生間隔 


SD- 


リスト 


スライドシ 


画像ファイル 


相1 
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画像ファイルを表巧ずる 


〔画像を回拓する） 

① をタッチずる。 



:タッチするたびに表示中の画像び 
日日度ずつち回転(時計まわり）します。 


ストぶ 0 画像を選択す る） 

① リストより表示させたいフォルダをタッチずる。 




「也ア ドバイス- 

画儘ファイルのサイズび大さい場を、表示されるまでに時間びかかることびあります。 


「也ァ ドバィス- 

•画像表示のとき、操作ボタンを表示させるには画面をタッチしてください。 

•画像ファイルの制限は r 画儘ファイル ( JPEG ) について」 N -3を参照ください。 




























動画ファイルを再をする 


SD/US 日/ WALKMAN®/AV STOCKER ソースのとき、動画再生をずることびできまず。 | 

※ S □/ USB / WALKMAN @ ソースの場合、動画ファイルの入った SD / USB 機器 （ USB フラッシュ 
メモ U / ウォークマン®)を本機に挿入/接続しておく必要びあります。 

AV STOCKER ソースの場合、動画ファイルを SD / US 日機器 ( US 日フラッシュメモ U ) 占、日本機 I 
へ転ちしておく必要びありまず。 

函= SD を挿入 •'' A -7 /西= USB 機器を接続 ■'' F -1 7/应 = AV STOCKER に転送 ''' B -1 4 


n に従って操作し、 

丰順 R のとホをタッチずる。 


:映像び再生されまず。 

※すでに映像び表示されている場合は上記操作の必要はありません。 


R 画面をタッチし操作ボタンを表示させ、操作し 
たい項目 （ DD /^ saa ) をタッチずる。 


SD ソース(動画ファイル)の場を 
r 各部の名称とはたら引 E - 曰 


• Ml 


\W 「C_ 再生を-時停止する！!下記 


•再生リスト リストより動画を選巧ず る）」 A -24 



再をを一時停止する) 

① on ( 再生/-時停止)をタッチずる。 



再び再生を始める場合 


① DQ (再生/-時停止)をタッチずる。 

:再生を止めた続をか5再生を始めます。 


:再生を止めます。 


再生リスト 


動画ファイル 
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相1 


※本機は再生を止めた位置をメモリーします。 
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動画ファイルを再をずる 


〔リストより動画を選択する） 

①をタッチずる。 

: U スト選が画面び表示されまず。 


全ファイルか6選択ずる場合 


全ファイル 


をタッチずる。 



2.再生したいファイルをタッチずる。 


:ファイルリストび表示されます。 




任意のフオルダか S ファイルを選択ずる場合 


i . gHBa をタッチずる。 

:フオルダ U ストび表示されます。 


2. 再生したいフオルダをタッチずる。 

:ファイル U ストび表示されます。 



3. 再生したいファイルをタッチずる。 

:選択したファイル(動画)び再生されまず。 



フォルダリスト 



「也ァ ドバィス- 

•動画(映像)表示のとき、操作ボタンを表示させるには画面をタッチしてください。 
•動画ファイルの制限は「動画ファイル ( MPE 白 4) について」 N -4を参照くださし、 
•選択したファイル風画)は繰り返し再をされます。 
























































映像の調壁のしかた 


明るさ/色の濃さ/コントラスト/色合いの調整やディスプレイ選択をすることができまず。 

※選択しているソースによって設定でさる項目び異なります。 

走行中は調整でをる項目び限5れます。 

「むァドバイス- 

•ディスプレイ選択はノーマル/フル/ワイド/シネマの中から表示画面を選択でをます。ただし、 TV ソースの 
場含はフル固定となります。 

• VTR ソース画面で音声入力しか接続していない場合、それぞれのボタンは表示されてを調整び反映されるのは、 
明るさ/コントラスト調整となります。 

■画質は、音楽再生のソース(および音楽ファイル =•=)/ 画儘ファイル t の場合、映儘を表示するソース/動画ファ 
イル#の場合で別々に調整することびでさまず。 

* 印 ••• SD / USB / W 冉 LKM 冉 Ns/AV STOCKER ソースのとき動作モード（ファイル)を選おすることびで 
さます。 


□ I メニュ ー I を吕砂 L ソ上押ず。 

:画面ち側に画面調整画面または画質調整画面び表示されまず。 

※映像を表示するソースの場合は下記手順□へ、音楽再生の場合は下記手順へ進んで 
ください。 （ TV ソースの場合は下記手順0へ進んでください。） 


且 


画質調整 


_ I をタッチずる。 

画質調整画面び表示されます。 


DVD / iPod ビデオ/ VTR 画面および SD / 
USB / WALKMAN®/AV STOCKER の 
動画ファイル再生画面の場をに表示されます。 

[^ 「 ■ ディスプレイ還択の場合」 A-27 


画面調整画面(例) 



回 



「也アドバイス 



画質調整画面(例) 


映像を表示するソースの場合 



画面の明るさを切り替える 
ことびでさます。 









































A-26 


映像の調整のしかた 


凸 □ □ 


をタッチして値を調整ずる。 


「也ァドバィス- 

調整はタッチパネルの 【I または D をタッチしつづけ 
ると素早く調整でさます。 

タッチするのをやめると、その値で止まります。お好み 
の調整レベルでタッチするのを止めてください。 


■ 明るさ （1 〜 31) 調整の場合 


画質調整画面(例) 



U をタッチずると暗くなり、〇をタッチずると巧るくなる。 

「也ァドバイス- 

まのライトをつけているときの N 時）とライトをミ肖してしぶとき (OFF 時）とで、それぞれ、明るさをメ 
モ1」一していまず。ライトをつけている/ライトを消‘しているとさの明るさを、それぞれ、お巧みの明 
るさに調整してください。 


■ コントラスト （1 ~31)調整の場合 
U をタッチずると黒さび増し、 D をタッチずると白さび増ず。 


■ 色の濃さ （1 ~31)調整の場合 
U をタッチずると淡くなり、 D をタッチずると濃くなる。 


■担合い （1 ~31)調整の場合 

U をタッチずるとホび強くなり、 D をタッチずると青び強くなる。 

「&ァドバイス- 

人間の肌色び自然な感じになるよラに調整してください。 


























映像の調整のしかた 


A-27 


I ディっ、プレイ選択の場合 （ DVD / iPod ビデオ/ VTR 画面および SD / USB / 

" - ' WALKMAN 風 / AV STOCKER の動画ファイル再生画面 

の場合） 

手順 D (匹^ A -25) で画面調整画面を 画面調整画面(例） 

表 W ずる。 

ノーマル/フル/ワイド/シネマの4つの 
タイプの中か6、お好きな表示画面のボタン 
をタッチずる。 



「也アドバイス 



4:3の映像の画面 

4 : 3の映像を左ちに引さ伸ばし、]巨： 9にした画面 
"フル"の違和感をかな< した画面 
4 : 3の映撒をそのまま拡大した画面 


► シネマを選択した場を、映像を拡大して表おするため映儘の上下び画面から切れて見えなくなります。 

► VTR ソースで音声のみ入力している場を、ディスプレイ選択してを設定は反映されません。 

> TV ソースの場をはフル固定となります。 


H 設定を終えるには、胃をタッチして表示させたい画面まで戻る。 


画質調整を巧巧値に戻す 


手順且、凸 （西 = A -2 已)で調整した画質湖るさ/コントラスト/色の濃さ/色合い)を設定ずる前の 
帽(巧期値)に戻すことができまず。 


□ 


画質調整画面で imim をタッチずる。 

:設定した値び工場出荷時の値に戻ります。 


画質調整画面(例） 



操作 


























A-2 日 


フェード，バランスの調整をずる 


前後左ちのスピーカーの音量バランスやほ音、高音の調藝を調整ずることができまず。 

FADE : 前または後ろスピーカー音量調整/ BALANCE :左またはちスピーカーの音量調整 
BASS :低音域の調整/ TREBLE ；高音域の調整 

《 AV 電源 OFF の場合、フエード-バランスの調整をずることはでをません。 


n |メ ニ ュ-| を巧ず。 


: MENU 画面び表示されます。 

《 DVD ソース時は I メニュ ー] を2回押します。 


ソース時は r メニユ ー1 ; 


曰励 


基本設定 


をタッチ 


ずる。 

:フェード-バランス設定画面び表示されます。 



回 



調整したい項目 （ FADE / BALANCE / 
BASS / TREBLE ) の〇 / D / D 
〇または■をタッチずる。 

《 FADE と日 ALANCE の場合、車内イラ 
ストを直接タッチし、ポイント(値)を 
移動させて調整することちでさまず。 


調整値 


FADE (前9〜後 9) 調整の場合 


D をタツチずると前スピーカーの音量び下げり、 
〇をタツチずると後ろスピーカーの音量が下びる。 


■ BALANCE (左9-ち 9) 調整の場合 
U をタッチずるとちスピーカーの音量び下びり、 
D をタッチずるとをスピーカーの音量び下びる。 


■ BASS (-已~+已)調整の場合 

〇をタツチずるとほ音び弱まり、■■をタツチずるとほ音び強まる。 


■ [ JREBLE (—已~+已)調整の場合 
〇をタツチずると高音び弱まり、■■をタツチずると高音び強まる。 




























フエード • バランスの調整をずる 


A-2g 


n 設定を終えるには、胃をタッチして表示させたい画面まで戻る。 


「也アドバイス 


フェード-バランス設定画面(例） 



をタッチすると FADE/ 目 ALANCE の値び日に 
なり、ポイントび中む線上に戻ります。 


•調整時に〇/〇/【1/〇/〇/〇をタッチし続けると、連続的に変化します。 

•車内イラストは音の設定位置を表すイ方ージ図です。 

•巨 ASS の値を調整するとイコライヴーの目 andl(63 Hz) の値び、 TREBLE の値を調整すると Bancl7(l 2.已 
kHz) の値びそれぞれ変化します。 

「イコライヴー(音質)の設定をする」 A-30 


操作 













A-30 


イコライザー(音質)の設定をずる 


再生ずる音楽の音質を選巧したり、イコライザーの微妙な音響調整をずることびでをまず。 
《AV 電源 OFF の場合、イコライザーの設定をずることはできません。 


Q 1メ ニ ユ-1 を巧ず。 

: MENU 画面び表示されます。 

% DVD ソース時はニユ ー 」ボタンを2回押します。 


且 


タッチずる。 


イコライザー 


を 


:イコライヴー画面び表示されます。 



&お好みの音質の選択または値を設定ずる。 



:音質び確定され、選択した音質で再生されます。 
※さらにお巧をな値に調整することわでをます。 
[ S = A -31 



「むァドバイス- 

の値は本機に既存の値び設定されています。 uaia のイコライヴーの値は off 状 

態 （±0) に設定されていまず。 

※お好をな値に調整することをでをます。 [ I ^ A - 3] 




























イコライザー【音質)の設定をずる 


A-31 


□L お好きな値に調整ずるには I 

1.値を調整ずる。 

:イコライヴーをタッチする方法と 
〇/〇をタッチして調整する 
方法の2種類びあります。 


を 


呂 


レベルアップ 

レベルダウン 


2 . 


を: 

:調整し:^ 


をタツチずる。 

た値で保存されます。 

P むアドバイス- 



※イコライヴーの-の部分 
び値（レベル)を表します。 


»Bandl(63 Hz) の値を調整すると巨 ASS の値び、目 ancl7(12 .曰 kHz) の値を調整すると TREBLE 
の値びそれぞれ変化します。 \W 「フエード-バランスの調整をする」 A-28 
■走行中、イコライザーの値を調整することはでをません。 


Q 設定を終えるには、胃をタッチして表示させたい画面まで戻ってください。 


「也アドバイス 


►イコライザー画面で EH をタッチすると音質効果なし （±0 のフラッ ト 状態)となりまず。 

>手順回で音質を選択(イコライヴーの設定を)すると SRS CS Auto (职 A-34) は自動的に laa 選択となり 
ます。 


>イコライヴー設定中はオーディオ画面のとさ 
マークび表おされます。 


各オーディオの宣楽再生画面で ist-HliM を 
タッチするとイコライヴー画面を表示させ 
ることびでをます。 


オーディオ画面 (SD ソース画面(例)） 



ゾーツ表术 


J1 



















A-32 


イコライザー【音質)の設定をする 


〔イコライザーの 値を巧巧値に戻す) 

調整した値を設定ずる前の値(ネリ期値)に戻ずことびでをまず。 

n イコライザー画面で初期化したい音質 


POP B ROCK B JAZZ H USER 


タッチずる。 


曰 


泌 ijj 【 ia をタッチずる。 

設定した値び工場出荷時の値に戻ります。 



「也ァ ドバィス- 

走行中、イコライヴーの値を初期値に戻すことはでをません。 





















サラウンドの設定をする 


A-33 


《 AV 電源日 FF の場合、サラウンドの設定をすることはでさません。 


□ 


日 


尽ニユ ー1 を巧ず。 

: MENU 画面び表示されます。 


《 DVD ソース時は I メニュー1 ボタンを 2 回押します。 

※サラウンドは UVE/HALL/STADIUM/CHURCH/SRS CS Auto の已種类具です。 


I 吟 ^^^^^^^^^^ 吟 I 


サラウンド 


をタッチ 


ずる。 


サラウンド設定画面び表示されます。 

「也アドバイス- 


交通情報受信画面(匹" D-8) の場合、サラウンド(臨場敷は得 
られません。（ボタンは選択でをません。） 



回 


お好みのサラウンド ( DSP/SRS CS Auto ) を選択しまず。 

■ DSP を使用ずる場合 

再生ずる音楽に残響音を加え、いろいろな環境のサラウンドを擬似的に再現ずることが 
でさまず。 


LIVE :サラウンドをライブ八ウスに設定します。 
HALL :サラウンドをコン ヴー ト ホールに 設定します。 
STADIUM :サラウンドをスタジアムに設定します。 
CHURCH :サラウンドを残響音の多い教尝に設定 
します。 


サラウンド設定画面(例） 


才ーデイ3»定>ヴラウンド 


: i i 

碱瓶 


① 


I をタッチし、お好みのサラウンド 


LIVE 


HALL 

H 

STADIUM 



CHURCH 


_ ) をタッチずる。 

:還択したサラウンド効果で再生されます。 

P むァドバイス- 


DSP と SRS CS Auto の同時設定はできません。 







































A-34 


サラウンドの設定をずる 


■ fSRS CS Auto を使用ずる場合 I srs 爲 

CS Auto 


センタースピーカーやヴプウーファーがな<てち 
4スピーカーのままで迫力の臨場感を再現ずることびできまず。 


① kh け を々、ソチずる。 

: SRS のサラウンド効果で再生されます。 


FOCUS HlruBass 


⑨备項目け 一_ 

と〇/〇をタッチして 
音の高さ/ほ音の強さ/音の位置をお好 
みの値に調整ずる。 


サラウンド設定画面(例) 



SRS FOCUS :耳の高さか日音び聞こえるように調整でをます。 
SRS TruBass :低音の強さをフ□ント-リアで個別に調整できます。 

(サブウーファーびなくても重低音再生び巧能です。） 
SRS MixToRear ： フ□ントの音を U アに振り分けることびできまず。 

(後席でちセ U フなどを聞さやすくでをます。） 



フ□ントまたはリアの音の高さを 
■■/〇タッチで調整します。 
(日〜 8) 


フ□ントまたは U アの低音のレベルを 
■■/〇タッチで調整します。 

(日〜 8) 



MixToRear 


I を還択したとき I 


U アスピーカーへのフ □ントス ピーカーの 
出力成分割合を〇/ D タツチで調整し 
ます。 （0 〜 8) 
































サラウンドの設定をずる 


A-35 


「也ァ ドバイス- 

•2 スピーカーでは サラウンド効果は得られません。 

• FOCUS を選択してちま種によってはちの高さから聞こえない場ををあります。 
• 表示されるイラストはヴラウンドを表すためのイ^ージ図です。 

サラウンド設定画面(例） 



サラウンド効果(臨場感)をやめたい場をは 
ESI をタッチしてください。 


Q 設定を終えるには、^をタッチして表示させたい画面まで戻ってくださし、。 
「也ァ ドバイス- 

SD ソース TOP 画面(例） 



オーディオ画面では手順0で選択したサラウンドび表示されます。 


•手順回（原 A-34) で SRS CS Auto を選おするとイコライヴーの設定（政 A-30) は自動的に因 a 選択 
とな0まず。 

• SrS のは SRS Labs, Inc. の商標です。 

• CS Auto 技術は SRS Labs, Inc. からのライセンスに基づき製品化されています。 





















A-36 


車速連動音量を設定ずる 


車の走行速度によって、オーディオの音量を自動で調整しまず。 

n メ ニ ュ- 1 を巧ず。 

: MENU 画面び表示されます。 

《 DVD ソース時はニュ_」を2回押します。 


B m 


吟^^^^^^^^^^ 吟 


車速連動音量 


タッチずる。 

:車速連動音量設定画面び表示されます。 


を 


回 


設定したい連動音量し 
EM ) をタッチずる。 


HIGH n MIDDLE 


:車速(走行速度)に応じて音量変化は 
• H に H …大をい 

• MIDDLE ... H に H と LOW の中間 

• L 日 W …小さい 
とな0ます。 


オーデイオ投を < S る 



M f'K-J 

10:00 _ • Btr 々•目 《 flp レで<た2い 


連動音量 



連動音量を設定しない場含は 
Ea をタッチしてください。 


凸 


設定を終えるには、胃をタッチして表示させたい画面まで戻る。 


「也アドバイス 

音量変化量 



>車速連動音量を設定することにより、加速に応じて自動的に 
音量を上げ、減速すると音量を下げます。 

ぷ高速走行中に発をするノイズによって聞こえにくくなる 
オーディオの音量を、自動で調整することびでさます。 


> をタッチすると ] つ前の画面に戻ります。 

すでに設定を変更した場をはその設定で確定(決定)されます。 




























